MARYA RADZIKOWA 


przeżywszy lat 06, 


po długich a dolegliwych cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła w Piątek dnia 2 Lutego 1900 r. 


W głębokim żalu pozostali mąż. dzieci i zięć zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych oraz 
pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok. odbyć się mające w Niedzielę dnia 4 Lutego b. r. 
o godzinie 3 popoł. z krypty XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Prukiom W. Korneckiogo w Krakowie. 


